MAKSYMILIAN 


FERENT 


em. major W. P. 


przeżywszy lat 83, zmarł nagle dnia 13 lutego 1958 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele 

na cmentarzu rakowickim w sobotę dnia 15-go bm. o godzinie 11-tej, 

po czym nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego, na które-to 
smutne obrzędy zaprasza 


Rodzina. 
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